





















































































Désignation 


Pe* Petit 

SI j & fiS 


Enplacenent : 


(A) BOÏÏRGSQIÏFEbËffl 1 . 


Colonne 


41 

41 


épanoui 


‘(P- 


moyen 


S' 

glabre ~ séteux 
cotonneux 9. 


2 

5 


globuleux 3 
velouté 6 - 


arandeux 



H 

- duveteux 


8 - 


42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 5 
cuivré 4 - jaune 5 - à plages_bronzée s 6 - 
entièrement bronzé 7 - vert ë autre 9. . 


iT^y. #-tca^T 4ÿ[ 


43 

44 


(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT , 


étalées 



en gouttière 



autres 


9. 


glabres 4 - séteuses 5 — veloutées 6 - 
duveteuses 8 - cotonneuses 9. 


aranéeuses 



blanches 0 - fauves 
à liséré carminé 3 
à plages bronzées 6 
vertes Æ/- autres 9 


ou rousse3 1 
cuivrées 4 - 
- entièrement 


carminées 2 - 
jaunes 5 - 
bronzées 7 - 


Dans le cas oti la première feuille détachée est 

à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille 
détachées sera notée. 






Désignation i 
Emplacement : 


Pex feiîé - 

$■<40 9 4-'l 


(E) JEUNES FEUILLES DU BAS . 

Colonne 


45 - 

Nervures 

: glabre 4 - 
duveteux 8 

séteux 5 - velouté 
- cotonneux 9. 

6 - 

aranéeux 

7 - 

46 - 

Limbe 

: glabre 4 - 
duveteux 8 

séteux 5 - velouté 
- cotonneux 9 * 

6 - 

aranéeux 

7 - 


à limbe plan.j - en gouttière 2 ~ involuté 3 - 
révoluté 4 - tourmenté 5* 

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - 

cuivré 4 - jaune :5 - à plages bronzées 6 - entièrement 
bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 

48 - à pétiole glabre (,4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -- 

duveteux 8 - cotonneux 9* 

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3. 

(F) RAHEAÜ HERBACE AU VOIS II? AGE DE LA FLORAISON . 

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9. 

49 ~ glabre 2 à épines ou analogues 3 - è poils massifs 4 - 

séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux C - cotonneux 1. 

entièrement 8 ~ partiellement 9. 

(I) FLEUR . 

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 
8 - morphologiquement : môle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 3. 








